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S, Pengambilan Contoh. 


LA 


wah. Conton diambil 


hadapan, kernpatnya 


Cara pengambilan contoh yang mewakili setiap drum. 


Contch diambil dari setiap drum dengan suatu alat pipa logam  »an- 


jang lebih kurang 125 cm, diameter lebih kurang 2 cm. Ujung pipa da' 


pat ditutup atau dibuka dengan suatu surbat pertanckai panjang. Da- 
ngan jalan memasukkan alat itu ke dalan drum, centoh harus terambil 
masuk ke.daiam alat itu dari bacian lapisan atas Sampai Jergan La- 


sudut vanc menyilanc ber- 


adi s 
Kemudian dari campuran itv diambil 105 ai untuk dianglisa dan 100 
ml lagi sebagai arsip contoh. 


Costeh untuk pengujian dimasu 


etiket yang bertulisan nomor 


Putup drum harus disegel serelan re 


Petugas pengambil contoh harus " 
ki sencampur. Kemudian dari tiap-tiap drum yang berasal dari satu 
tangki pencampur diambil contohnya secerti pada 5.1, dengan raksi -— 
mal 12 drum per lot dan tutup masing-masing Orum harus disegel se- 
telah bengarbilan contoh, 

Contoh-contoh tersebut dicampur menjadi satu Gan Zikocok sampai me— 


rata, Selanjutnya diambil 100 ml urtuk dianalisa dan 100 mi untuk 


arsip contoh. Hasil analisa ditnangs 


tu/laroran hasil analisa yang mewakili iot tersebut di atas. 


Petugas pengambil centoh. 


Petugas pengamtil cortoh harus phi syarat, yaitu orany yang te 
lah berpengalaman atau dilatih lebih dahulu dan .mempunya'i ikatan de 


ngan spatu badan hukum. 


Bf T—- 


.. Pengemasan, 


6.1. Cara pengemasan, . 
Geraniol dikemas dalam &rim yang tidak dipengaruhi dan. mempengaruhi "3 
isi, berukuran 200 liter, dalam keadaan baik, bersih, 'kering, berat” 
bersih maksimum 175 kg dengan "head space" sebesar 5 — 10-4 dari | 
isi drum, 2 Pe 

Drum geranjol dibuat dari : 

5 plat timah putih atau aluminium, . 

- plat besi berlapis timah putih, galvanis atau berenanel,atau plat 


besi yang didalamnya dilapisi dengan lapisan yang tahan geraniel. 


6.2. Pemberian nerek. . 
Pada setiap pengiriman, bagian luar drum harus diberi keterangan de 
ngan cat yang tidak mudah luntur.: s 
- Produksi Indonesia. 

- Nama karang. 
- Nama perusahaan/eksportir. 
sa Koin drwm. 
2 Nomor lot. . 
- Berat bersih. 
- Berat kotor. P 
—£ Negara tujuan, 


- Dan lain-lain keterangan yang diperlukan. 


7. Rekomendasi. , 
Cara pengujian karakteristik geraniol, $ (bobot/bobot) dapat dilakukan 
/ dengan Gas Liguid Chromatography. 
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